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الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 
بندائية خباب بن الأرت ينيط العال 


جدول اختبار نصف الفصل الدراسي الأول لعام ٤‏ 4 4 ١ه‏ 


-١‏ الاختبار سيكون حضوري. 
N‏ لا يوجد اختبار فترة ثانية لذا ترجو منكم الاهتمام والحرص على عدم غياب ابنكم 


فترة الاختبار النصفي. 


مدير المدرسة / عبدالله بن علي القبيعي 


